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Handhavingsarrangement gemeenten Vlaardingen en Maassluis 2015 

Algemeen 

In 2007 hebben de gemeenten Vlaardingen en Maassluis gezamenlijk een Integraal Handhavingsbeleid 
vergunningplichtige openbare inrichtingen vastgesteld. Dit Handhavingsbeleid had betrekking op de 
bedrijven die van de gemeenten een vergunning hebben ontvangen op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV), de Drank- en Horeca Wet (DHW) en Wet op de Kansspelen (WOK). Het 
gaat hierbij voornamelijk om horecabedrijven en paracommerciële instellingen. 

Vanwege de wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 is het Handhavingsarrangement 
van 2007 geactualiseerd. In onderling overleg is het onderliggende Handhavingsarrangement Gemeenten 
Vlaardingen en Maassluis tot stand gekomen. Dit nieuwe handhavingsarrangement heeft, vanwege de 
wijziging van de Drank- en Horecawet, een breder bereik. De toepassing van de Drank- en Horecawet 
en daardoor ook het handhavingsbeleid, heeft ook betrekking op niet- vergunningplichtige bedrijven 
zoals supermarkten en andere detailhandel die zwak-alcoholhoudende drank verkopen. Vandaar dat 
aan dit handhavingsarrangement een andere benaming is gegeven. 

Samenloop, recidive en bijzondere omstandigheden 

Het handhavingsarrangement kan eenvoudig worden toegepast indien er sprake is van één overtreding 
en die zich wellicht daarna meermalen voordoet (recidive). Bijvoorbeeld in geval van het meermalen 
overtreden van de sluitingstijd. In dat geval wordt de van toepassing zijnde sanctiestrategie stap voor 
stap doorlopen. De praktijk is echter complexer. Er kan sprake zijn van één feitencomplex bestaande 
uit meerdere overtredingen (samenloop) en recidive bestaande uit overtredingen waar verschillende 
sanctiestrategieën voor gelden. Ook kan het zijn dat de omstandigheden van het geval ertoe moeten 
leiden dat een lichtere of zwaardere sanctie op zijn plaats is dan op basis van het handhavingsarrange¬ 
ment zou moeten worden opgelegd (bijzondere omstandigheden). Hieronder wordt beschreven hoe 
wordt gehandeld in geval van samenloop, diverse vormen van recidive en in geval van bijzondere 
omstandigheden. 

Samenloop 

Eén gebeurtenis (feitencomplex) kan leiden tot verschillende overtredingen. Te denken valt aan de 
constatering dat er na sluitingstijd nog alcoholhoudende drank wordt geschonken aan een persoon 
jonger dan 18 jaar. In dit geval is het horecabedrijf in overtreding van zowel de APV-voorschriften, als 
van de DHW. 

In geval van samenloop wordt voor beide overtredingen een sanctie opgelegd, die in principe tegelij¬ 
kertijd wordt uitgevoerd. In het geval van bovengenoemd voorbeeld: indien de sancties bestaan uit het 
schorsen van de exploitatievergunning gedurende één week en het schorsen van de drank- en horeca- 
vergunning gedurende twee weken, betekent dit dat het horecabedrijf gedurende één week gesloten 
moet blijven voor publiek en daarna nog één week lang geen alcoholhoudende dranken mag schenken. 

Hetzelfde principe wordt toegepast als er sprake is van meerdere overtredingen van één regeling. Indien 
de sancties bijvoorbeeld bestaan uit beperking van de sluitingstijden respectievelijk schorsing van de 
exploitatievergunning gedurende één week, worden beide sancties tegelijk uitgevoerd. In de praktijk 
zal dit ertoe leiden dat het horecabedrijf alleen gedurende één week gesloten zal zijn en daarna weer 
gewoon geopend mag zijn. 

Recidive 

Van recidive is sprake indien een horecabedrijf meerdere malen een overtreding begaat. De gemeenten 
Vlaardingen en Maassluis hanteren een recidivetermijn van 12 maanden voor alle overtredingen. Als 
tussen twee overtredingen minder dan 12 maanden zit, dan is sprake van recidive. Van recidive kan 
sprake zijn als dezelfde regel meerdere malen wordt overtreden, maar ook wanneer verschillende regels 
worden overtreden binnen de recidivetermijn. 

Bij het schakelen binnen een tabel kan de hoogte van een sanctie met de helft worden verhoogd of 
verlaagd. Op deze wijze wordt rekening gehouden met de handhavingsgeschiedenis van een horeca¬ 
bedrijf. Hieronder wordt dit toegelicht. 

Bijzondere omstandigheden 

Bij zeer ernstige of frequente overtredingen kan gekozen worden om de sanctie met de helft te verhogen, 
of zelfs een stap over te slaan. Als de sanctie onevenredig zwaar is in verhouding tot de overtreding 
dan wel de omstandigheden, kan ook besloten worden om een stap te herhalen in plaats van de sanctie 
met de helft te verlagen. Bij het overslaan van stappen wordt de sanctie niet tevens verhoogd of verlaagd. 
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Wat precies onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan is niet exact te benoemen. Dit wordt 
per geval beoordeeld, waarbij in ieder geval wordt meegewogen in hoeverre de exploitant of ondernemer 
maatregelen heeft getroffen om een overtreding te voorkomen. In geval een exploitant (vrijwel) alles 
eraan heeft gedaan om een overtreding te voorkomen, kan een stap uit het handhavingsarrangement 
herhaald worden of worden volstaan met een bestuurlijke waarschuwing. Indien blijkt dat een exploitant 
of ondernemer nauwelijks of geen maatregelen heeft getroffen om een overtreding te voorkomen, kan 
een stap uit het handhavingsarrangement worden overgeslagen en een zwaardere sanctie worden 
opgelegd. Ook kan rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van een exploitant 
(privé en zakelijk) en met het gedrag van een exploitant of ondernemer. Indien bijvoorbeeld blijkt dat 
een ondernemer calculerend te werk gaat of zich niet bereid toont om maatregelen te treffen om een 
overtreding in de toekomst te voorkomen, kan een stap uit het handhavingsarrangement worden 
overgeslagen. 

De hierboven genoemde afwegingsgronden zijn niet uitputtend. Er kunnen andere gronden zijn om af 
te wijken van het handhavingsarrangement. Omdat het handhavingsarrangement onder meer tot doel 
heeft handhaving zo transparant mogelijk te maken voor betrokkenen, zal bij afwijking ervan wel altijd 
goed worden gemotiveerd waarom er sprake is van omstandigheden die zouden moeten leiden tot een 
lichtere of zwaardere sanctie. 


DRANK- EN HORECAWET 


HORECALOKALITEITEN 


Overtreding DHW 

Overtreding 1 

Overtreding 2 

Overtreding 3 

Overtreding 4 

Art. 2 lid 2 DHW 

Maken van reclame voor alcoholhoudende 
drank in strijd met de regels 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boe¬ 
te 

Art. 3 lid 1 DHW 

Uitoefenen horecabedrijf zonder vergunning 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing: binnen 5 
werkdagen nieuwe, 
volledige aanvraag 
indienen 

Bij geen of onvolledige 
aanvraag binnen 5 da¬ 
gen: procedure tot slui¬ 
ten starten 



Art. 10 DHW 

Niet voldoen aan inrichtingseisen 

Vooraankondiging 
last onder bestuurs¬ 
dwang 

Last onder bestuurs¬ 
dwang 

Sluiting 


Art. 11 DHW 

Verstrekken van alcoholhoudende drank op 
andere gedeelten van de openbare weg dan 
die waar dat door de burgemeester uitdruk¬ 
kelijk is toegestaan 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 12 lid 1 DHW 

Verstrekken van alcoholhoudende drank voor 
gebruik ter plaatse anders dan in een in de 
vergunning vermelde horecalokaliteit of an¬ 
ders dan op een in de vergunning vermeld 
terras 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 13 lid 1 DHW 

Verstrekken van alcoholhoudende drank in 
een horecalokaliteit of op een terras voor 
gebruik elders dan ter plaatse 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 14 lid 2 DHW 

In gebruik hebben of geven van een horeca¬ 
lokaliteit of terras voor het uitoefenen van 
de kleinhandel of zelfbedieningsgroothandel 
of het uitoefenen van een van de in het derde 
lid genoemde activiteiten (handel, dienstver¬ 
lening) 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 15 lid 1 DHW 

Uitoefenen kleinhandel of zelfbedienings- 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH 
vergunning 


groothandel of een in artikel 14, derde lid 
genoemde activiteit in een lokaliteit behoren¬ 
de tot een horecabedrijf indien het publiek 
uitsluitend toegang heeft tot die lokaliteit 
door een lokaliteit te betreden waar alcohol¬ 
houdende drank aanwezig is 
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Art. 16DHW 

Aanwezig hebben van automaten waaruit 
zelfstandig alcoholhoudende drank betrok¬ 
ken kan worden 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 17 DHW 

Verstrekken of afleveren van alcoholhouden¬ 
de drank aan particulieren voor gebruik el¬ 
ders dan ter plaatse anders dan in een geslo¬ 
ten verpakking, die niet zonder kenbare be¬ 
schadiging kan worden geopend 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 20 lid 1 DHW 

Verstrekken van alcoholhoudende drank aan 
persoon onder de 18 jaar (ook doorverstrek¬ 
ken) 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH vergun¬ 
ning 


Art. 20 lid 4 DHW 

Niet voldoen aan aanduiding leeftijdsgrens 
bij toegang 

Art. 20 lid 5 DHW 

Toelaten van persoon onder invloed 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 20 lid 6 DHW 

Dienst doen in horecalokaliteit onder invloed 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH vergun¬ 
ning 


Art. 21 DHW 

Verstrekken van alcoholhoudende drank in¬ 
dien redelijkerwijs moet worden vermoed 
dat dit zal leiden tot verstoring van de 
openbare orde, veiligheid of zedelijkheid 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 24 lid 1 DHW 

Niet aanwezig zijn leidinggevende 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 24 lid 3 DHW 

Dienst laten doen van persoon jonger dan 

16 jaar gedurende de tijd dat dranken wor¬ 
den verstrekt 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 29 lid 3 DHW 

Vergunning met aanhangsel / aanvraag en 
ontvangstbevestiging wijziging leidinggeven¬ 
de niet aanwezig 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 35 lid 2 DHW 

Niet voldoen aan voorschriften tapontheffing 

Art. 35 lid 4 DHW 

Tapontheffing niet aanwezig 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Weigering ontheffing 
ogv art. 35 eerste lid 
voor 1 jaar 

Weigering ontheffing 
ogv art. 35 eerste lid 
voor 1 jaar 



SLIJTERIJ EN DETAILHANDEL 





Overtreding DHW 

Art. 3 lid 1 DHW 

Uitoefenen slijtersbedrijf zonder vergunning 

Overtreding 1 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing: binnen 5 
werkdagen nieuwe, 
volledige aanvraag 
indienen 

Overtreding 2 

Bij geen of onvolledige 
aanvraag binnen 5 da¬ 
gen: procedure tot 
sluiten starten 

Overtreding 3 

Overtreding 4 

Art. 12 lid 2 DHW 

Verstrekken van sterke drank voor gebruik el 
ders dan ter plaatse anders dan in een slijtlo 
kaliteit die in de vergunning is vermeld 

Bestuurlijke waar- 
- schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH ver¬ 
gunning voor 1 
maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 13 lid 2 DHW Bestuurlijke waar- 

Verstrekken van alcoholhoudende drank in een schuwing 
slijtlokaliteit voor gebruik ter plaatse 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH ver¬ 
gunning voor 1 
maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 14 lid 1 DHW 

In gebruik hebben of geven van slijtlokaliteit 
voor het verrichten van andere bedrijfsactivi¬ 
teiten 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH ver¬ 
gunning voor 1 
maand 

Intrekken DH 
vergunning 
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Art. 15 lid 2 DHW 

Slijtlokaliteit staat in verbinding met een 
ruimte waarin de kleinhandel of zelfbedienings- 
groothandel of enige in artikel 14, derde lid 
genoemde activiteiten wordt uitgeoefend 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH ver¬ 
gunning voor 1 
maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 17 DHW 

Verstrekken of afleveren van alcohol- houden¬ 
de drank aan particulieren voor gebruik elders 
dan ter plaatse anders dan in een gesloten 
verpakking, die niet zonder kenbare beschadi¬ 
ging kan worden geopend 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH ver¬ 
gunning voor 1 
maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 18 lid 1 DHW 

Verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank 
aan particulieren voor gebruik elders dan ter 
plaatse in een ander bedrijf dan het slijtersbe- 
drijf 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boe¬ 
te 

Art. 18 lid 3 DHW 

Plaatsen van zwak-alcoholhoudende dranken 
zonder duidelijk onderscheid van alcoholvrije 
dranken (in supermarkt, warenhuis e.d.) 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boe¬ 
te 

Art. 19 lid 1 DHW 

Gelegenheid bieden tot het doen van bestellin¬ 
gen voor sterke drank en op bestelling (doen) 
afleveren van sterke drank aan huizen van 
particulieren anders dan als slijtersbedrijf of 
partijen-cateringbedrijf 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boe¬ 
te 

Art. 19 lid 2 DHW 

Gelegenheid bieden tot het doen van bestellin¬ 
gen voor zwak-alcoholhoudende drank en op 
bestelling (doen) afleveren van zwak-alcohol¬ 
houdende drank aan huizen van particulieren 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boe¬ 
te 

Art. 19a lid 1 DHW 

Drie keerverstrekken van alcoholhoudende 
drank aan persoon onder de 18 jaar binnen 12 
maanden 

Last onder bestuurs¬ 
dwang: ontzeggen 
verkoop 

van zwak-alcoholhou¬ 
dende drank voor 
maximaal 12 weken 




Art. 20 lid 1 DHW 

Verstrekken van alcoholhoudende drank aan 
persoon onder de 18 jaar (ook doorverstrek¬ 
ken) 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH ver¬ 
gunning 


Art. 20 lid 2 DHW 

Toelaten van persoon onder de 18 jaar anders 
dan onder toezicht van een persoon van 21 
jaar of ouder 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH ver¬ 
gunning 


Art. 20 lid 4 DHW 

Niet voldoen aan aanduiding leeftijdsgrens bij 
toegang 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH ver¬ 
gunning voor 1 
maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 20 lid 5 DHW 

Toelaten van persoon onder invloed 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH ver¬ 
gunning voor 1 
maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 20 lid 6 DHW 

Dienst doen in slijtlokaliteit onder invloed 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 maand 

Intrekken DH ver¬ 
gunning 


Art. 21 DHW 

Verstrekken van alcoholhoudende drank indien 
redelijkerwijs moet worden vermoed dat dit 
zal leiden tot verstoring van de openbare orde, 
veiligheid of zedelijkheid 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 

Schorsing DH ver¬ 
gunning voor 1 
maand 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 22 lid 1 DHW 

Verstrekken van alcoholhoudende drank bij 
benzinestation, langs autoweg of autosnelweg 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boe¬ 
te 

Art. 22 lid 2 DHW 

Verstrekken van alcoholhoudende drank in 
voetbalstadions, zwembaden, instellingen van 
gezondheidszorg en onderwijs indien dit bij 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boe¬ 
te 


amvb is verboden 
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Art. 24 lid 1 DHW 

Bestuurlijke waar¬ 

Schorsing DH vergun¬ 

Schorsing DH ver¬ 

Intrekken DH 

Geen leidinggevende aanwezig 

schuwing 

ning voor 1 week 

gunning voor 1 
maand 

vergunning 

Art. 24 lid 3 DHW 

Bestuurlijke waar¬ 

Schorsing DH vergun¬ 

Schorsing DH ver¬ 

Intrekken DH 

Dienst laten doen van persoon jonger dan 16 
jaar gedurende de tijd dat dranken worden 
verstrekt 

schuwing 

ning voor 1 week 

gunning voor 1 
maand 

vergunning 

Art. 25 lid 1 DHW 

Aanwezig en in voorraad hebben van alcohol¬ 
houdende drank in voor publiek geopende 
ruimte 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boe¬ 
te 

Art. 25 lid 2 DHW 

Laten nuttigen van alcoholhoudende drank in 
voor publiek geopende ruimte 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boe¬ 
te 

Art. 25 lid 3 DHW 

Aanwezig hebben van alcoholhoudende drank 
in, op of aan een vervoermiddel voor het 
rondtrekkend uitoefenen van de kleinhandel 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke boe¬ 
te 

Art. 29 lid 3 DHW 

Bestuurlijke waar¬ 

Schorsing DH vergun¬ 

Schorsing DH ver¬ 

Intrekken DH 

Vergunning met aanhangsel / aanvraag en 
ontvangstbevestiging wijziging leidinggevende 
niet aanwezig 

Art. 35 lid 2 DHW 

Niet voldoen aan voorschriften tapontheffing 

Art. 35 lid 4 DHW 

Tapontheffing niet aanwezig 

schuwing 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

Bestuurlijke waar¬ 
schuwing 

ning voor 1 week 

Weigering ontheffing 
ogv art. 35 eerste lid 
voor 1 jaar 

Weigering ontheffing 
ogv art. 35 eerste lid 
voor 1 jaar 

gunning voor 1 
maand 

vergunning 


ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 


Omschrijving APV 
Art. 2.34 APV 

Exploitatie zonder vergunning 


Overtreding 1 Overtreding 2 Overtreding 3 Overtreding 4 

Sluiting totdat vergunning 
is verleend 


Art. 2.34 APV 

Exploitatie zonder geldige vergunning 


Aanschrijven nieuwe/ont¬ 
vankelijke aanvraag bin¬ 
nen 5 werkdagen en slui¬ 
ting tot akkoord snelle 
check 


Bij het niet indienen 
van een aanvraag 
wordt een last onder 
dwangsom opgelegd 


Art. 2.37 APV Bestuurlijke waarschu- 

Geen leidinggevende aanwezig wing 


Art. 2.44 APV Bestuurlijke waarschu- 

Het toelaten van bezoekers na sluitings- wing 
tijd of tijdens een opgelegde sluiting 


Art. 2.45 lid 1 APV Bestuurlijke waarschu- 

Onvoldoende maatregelen tegen weren wing 
glaswerk buiten de inrichting 

Art. 25a lid 1 DHW / Gemeentelijke Ver- Bestuurlijke waarschu- 
ordening wing 

Verstrekken van alcoholhoudende drank 
in inrichting in strijd met verbod of be¬ 
perkingen 


Art. 25c lid 1 DHW / Gemeentelijke ver- Bestuurlijke waarschu- 
ordening wing 

Verstrekken van alcoholhoudende drank 
in winkel, warenhuis, e.d. in strijd met 
verbod of beperkingen 


Sluiting 1 week 
Sluiting 1 week 

Sluiting 1 week 

Schorsing DH vergun¬ 
ning voor 1 week 


Sluiting 1 maand 
Sluiting 1 maand 

Sluiting 1 maand 

Schorsing DH ver¬ 
gunning voor 1 
maand 


Intrekken exploitatie¬ 
vergunning 
Intrekken exploitatie¬ 
vergunning 

Intrekken exploitatie¬ 
vergunning 

Intrekken DH vergun¬ 
ning 


Schorsing DH vergun- Schorsing DH ver- Intrekken DH vergun¬ 
ning voor 1 week gunning voor 1 ning 
maand 


Art. 2.37 / 2.39 lid 4 / 2.47 / 1.6 aanhef en onder b 
APV 

Ernstige incidenten zoals: 

- Discriminatie 

- Overlast in en vanuit de inrichting (inbegrip 
van terras) 

- Niet gecertificeerde portiers 

- Tewerkstelling personen zonder geldige 
verblijfstitel 


Bestuurlijke waarschu- Intrekken exploitatiever- 
wing gunning en/of sluiting 

tussen 1 week en 6 
maanden afhankelijk 
van zwaarte incident 


Intrekken exploi¬ 
tatievergunning 
en/of sluiting 
onbepaalde tijd 
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Gelegenheid geven tot deelname aan illega¬ 
le kansspelen 


* lijst niet limitatief 

Art. 2.37 / 2.39 lid 4 / 2.47 / 1.6 aanhef en onder b 
APV 

Zeer ernstige incidenten zoals: 

- Schiet- en/of steekincident 

- Aantreffen wapens 

- Geweld (door personeel en/of bezoekers) 

- Schijnbeheer 

- Gelegenheid geven tot deelname aan illega¬ 
le kansspelen op grootschalig niveau 


Intrekken exploitatie- Intrekken exploitatiever- 
vergunning en of slui- gunning en/of sluiting 
ting tussen 1 week en onbepaalde tijd 
6 maanden afhankelijk 
van zwaarte incident 


* lijst niet limitatief 



Art. 2.46 APV 

Bestuurlijke waarschu- Sluiting 1 week 

Sluiting 1 

Handel in goederen in de inrichting als bedoeld in 
artikel 437 eerste lid Wetboek van SR (heling) 

wing 

maand 

Art. 2.49 d APV 

Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 

Bestuurlijke 

Verstrekken van alcoholhoudende drank voor ge¬ 
bruik ter plaatse tegen stuntprijs (binnen een peri¬ 
ode van 24 uur of korter, lager dan 60% van de prijs 
die gewoonlijk wordt gehanteerd) 


boete 


Intrekken ex¬ 
ploitatiever¬ 
gunning 
Bestuurlijke 
boete 


Overtreding APV overig 


Bestuurlijkewaarschu- Sluiting 1 week Sluiting 1 

wing maand 


Intrekken ex¬ 
ploitatiever¬ 
gunning 


PARACOMMERCIËLE INRICHTINGEN 


Overtreding 


Overtreding 1 


Art. 3 lid 1 DHW 

Uitoefenen horecabedrijf zonder ver¬ 
gunning 


Bestuurlijke waarschu¬ 
wing: binnen 5 werkda¬ 
gen nieuwe, volledige 
aanvraag indienen 


Art. 4 lid 5 DHW Bestuurlijke waarschu- 

Ontheffing voor o.a. evenementen zo- wing 
als toernooien of wedstrijden niet 
aanwezig in inrichting 


Art. 9 lid 3 DHW Bestuurlijke waarschu- 

Niet of niet correct bijhouden van regi- wing 
stratie van de barvrijwilligers of deze 
registratie is niet aanwezig 


Art. 9 lid 4 DHW Bestuurlijke waarschu- 

Reglement verantwoord verstrekken wing 
alcoholhoudende drank niet aanwezig 


Art. 9 lid 5 DHW Bestuurlijke waarschu- 

Niet voldoen aan regels met betrekking wing 
tot de inhoud van het reglement 


Art. 24 lid 2 DHW Bestuurlijke waarschu- 

Geen leidinggevende of barvrijwilliger wing 

aanwezig 


Art. 2.34 APV Sluiting totdat vergun- 

Exploitatie zonder vergunning ning is verleend 


Overtreding 2 Overtreding 3 Overtreding 4 

Bij geen of onvolledige 
aanvraag binnen 5 dagen: 
procedure tot sluiten star¬ 
ten 

Geen ontheffing meer ver- Intrekken DH vergun- 
lenen voor de duur van 1 ning 
kalenderjaar 


Schorsing DH vergunning Schorsing DH vergun- Intrekken DH 
voor 1 week ning voor 1 maand vergunning 


Schorsing DH vergunning Schorsing DH vergun- Intrekken DH 
voor 1 week ning voor 1 maand vergunning 


Schorsing DH vergunning Schorsing DH vergun- Intrekken DH 
voor 1 week ning voor 1 maand vergunning 


Schorsing DH vergunning Schorsing DH vergun- Intrekken DH 
voor 1 week ning voor 1 maand vergunning 


Art. 2.34 APV 

Exploitatie zonder geldige vergunning 


Aanschrijven nieuwe/ontvan¬ 
kelijke aanvraag binnen 5 
werkdagen en sluiting tot 
akkoord snelle check 


Bij het niet indienen 
van een aanvraag 
wordt een last onder 
dwangsom opgelegd 


Art. 2.49 lid 6/7 APV Bestuurlijke waarschuwing Sluiting 1 week 

Verstrekken van alcoholhoudende drank 

tijdens bijeenkomsten van of persoonlijke 

aard of van personen die niet rechtstreeks 

bij de activiteiten betrokken zijn 


Sluiting 1 Intrekken exploita- 

maand tievergunning 
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Art. 2.49b lid 1/2/3/4/5 APV 

Verstrekken van alcoholhoudende drank 
buiten de toegestane tijden 

Bestuurlijke waarschuwing 

Sluiting 1 week 

Sluiting 1 
maand 

Intrekken exploita 
tievergunning 

Art. 2.49c lid 1/2 APV 

Overtreden sluitingstijd 

Bestuurlijke waarschuwing 

Sluiting 1 week 

Sluiting 1 
maand 

Intrekken exploita 
tievergunning 

Art. 2.49c lid 3/4/5 APV 

Handelen in strijd met ontheffing sluitings¬ 
tijd 

Bestuurlijke waarschuwing 

Intrekken ontheffing 



OPIUMWET 





Overtreding artikel 13b Opiumwet 

Overtreding 1 

Overtreding 2 


Overtre- Overtre- 


ding 3 ding 4 


Artikel 13b Opiumwet Exploitatievergunning intrekken Intrekken exploitatievergun- 

Verkoop, aflevering, verstrekking dan wel en/of bevel tot sluiten van de in- ning 

daartoe aanwezig zijn van een middel zo- richting voor de duur van 3, 6 of (bevel tot sluiten van de inrich- 
als bedoeld in lijst I of II bij de Opiumwet 12 maanden ting voor onbepaalde tijd) 


Vlaardingen, 2 april 2015, 

De burgemeester van Vlaardingen, 

A.B. Blasé 
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